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Location  ID 

e Sampled 

Cadmium 

Copper 
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Manganes 

Zinc 

A68 

8/5/2015 
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8/5/2015 
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3.16 

0.283 
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238 
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8/5/2015 
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3.52 

0,82 

757 
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8/6/2015 
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Location  ID 

e Sampled 

Cadmium 

Copper 

Lead 

Manganes 

Zinc 

A72 

8/5/2015 

1.81 

9.27 

0.225 

1370 

699 

A72 

8/5/2015 

15.2 

1410 

50.7 

6650 

4020 

A72 

8/5/2015 

4.29 

205 

3.12 

1810 

1210 

A72 

8/5/2015 

2.59 

11.4 

0.118 
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ocation  IDIe  Sampled 

Cadmium 

Copper 

Lead 

Manganes 

Zinc 

Bakers  Bri  8/5/2015 

0.353 

2.28 

306 

85.8 

Bakers  Bri 8/6/2015 
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1.88 
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Lead 

Manganes; 
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CC48  8/5/2015 

30.6 
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CC48  8/5/2015 
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